ANNEXURE N1 


PROPOSED SUNDRY WATER CHARGES 2020/21 


Service 

Domestic, 

Churches, 

Sports Ciubs & 
Non Govt 
Organisations 
2019/20 

Domestic, 
Churches, 
Sports Ciubs & 
Non Govt 
Organisations 
2020/21 

indigent 

2019/20 

indigent 

2020/21 

Commerciai, 
industriai, 
Agricuiturai, 
instituition & 
Mixed Use 
2019/20 

Commerciai, 
industriai, 
Agricuiturai, 
instituition & 
Mixed Use 
2020/21 

Water Deposit 

793.38 

840.98 

239.87 

254.26 

1 706.69 

1 809.09 

New Connection 

1 900.41 

2 014.43 

N/A 

N/A 

3 911.53 

4 146.23 

Re-Connection 

645.78 

684.52 

N/A 

N/A 

636.01 

674.17 

Conversion to Pre-paid system 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

Fine: Unauthorised connection 

5 535.22 

5 867.34 

5 535.19 

5 867.30 

5 535.19 

5 867.30 

Disconnection: non payment 

645.78 

684.52 

N/A 

N/A 

645.78 

684.52 

Emergency tanked water 

31.37 

33.26 

31.37 

33.25 

31.37 

33.26 

Property Ciearence Appiication 

221.41 

234.69 

N/A 

N/A 

221.41 

234.69 

Retrofit tariff ( Piumbing repairs and maintanance inside the 
househoid conducted by ADM) 

184.37 

195.43 

184.37 

195.43 

N/A 

N/A 


SPECiAL BULK TARiFF 

BULK WATER TARiFF EXTERNAL CUSTOMERS 

2019/20 

2020/21 1 

Flate Rate per Kl 

19.48 

20.65 


iTOURiSM ATTRACTiON ESTABLiSHMENTS 

2019/20 

2020/21 1 

Flate Rate per Kl 

19.48 

20.65 



















































































